Za spokój duszy $. p. zony 


ELEONORY KRAWCZYK 
EDWARDA KRAWCZYKA 


por. W. P., lat 36 
zmarlego w dniu 15 lutego 1949 r. w Epson (Anglia) 
odbedzie sie 
w dniu 12 maja 1949 r. o 8 rano w kościele paraf. w Czechowicach (Rynek) 


Misza św. żałobna 


na którą zapraszą 
| Ojciec z rodziną. | 


